RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 


Elections Législatives du 30 Juin 1968 


Sciences Po / fonds CEVIPOF 





UNION DE DÉFENSE DE LA RÉPUBLIQUE 
UNION DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL 
POUR LES RÉFORMES SOCIALES 


Alban FAGO 


Ancien Député 





Electrices, Electeurs 


Je remercie très sincèrement les 19,043 Electrices et Electeurs de la 4”° 
Circonscription qui par leurs suffrages m'ont placé largement en tête de tous les 
Candidats. 


3,603 Francaises et Français sont venus renforcer nos rangs, issus de 
tous les horizons politiques: ils ont compris le sens réel et la portée de ces 
élections, et la présence à mes côtés de mon Ami SALAZARD venu comme eux 
défendre la République menacée. 


Cependant la partie n’est pas gagnée. 
Les dernières élections législatives en sont un exemple. 


L'UNION de tous doit se réaliser pour assurer : la stabilité de nos 
institutions, le respect de nos LIBERTES, la JUSTICE SOCIALE et la PAIX, 


Une majorité massive confirmera votre volonté d'établir le dialogue 
avec tous, pour des réformes sociales nécessaires et vitales, 


Electrices, Electeurs de la 4" Circonscription ! 
Sans Abstention, Dimanche 30 Juin, Votez, faites voter Alban FAGOT, 


REMPLAÇANT EVENTUEL : Le CANDIDAT : 
PIERRE SALAZARD ALBAN FAGOT 
Conseiller Général de Pont-en-Royans Ancien Député 
Adjoint au Maire de Rencurel Conseiller Général de Voiron 
Exploitant Forestier Expert au Conseil Economique et Social 
Officier de Réserve Légion d‘'honneur 


Croix du Combattant Volontaire 
Croix de guerre 39-45 


imp. MOMMESSIN - VOIRON - 6-68 


Département de l'Isère 4" Circonscription 








